542                             VIII.   Gemische auB zwei Stoffen.
vorliegt, aus Gl. 6 vor. Abschn. berechnen. Bei Zugabe von kleinen Mengen des einen (I.) Stoffes zu grofien Mengen des anderen (II.) fallt der Teildruck des letzteren im Mischungsdampf nach dem Raoultschen Gesetz, jedoch tritt nun zu diesem verminderten Druck der Dampfdruck des gelosten Stoffes I. Je nachdem nun der erste oder der zweite EinfluB iiberwiegt, wird der Dampfdruck der Mischung kleiner oder groBer als der des reinen Stoffes II. Der letztere Fall wird regelmaBig auftreten, wenn einem bei der Temperatur t wenig fliichtigen Stoff (mit kleinem Dampfdruck) ein sehr fliichtiger Stoff beigemischt wird (z. B. ein Gas). Der einfachste derartige Fall ist die Mischung von Luft und Wasser, deren Dampfdruck bei Temperaturen unter 100° wesentlich durch den Teildruck der Luft bestimmt wir<JL Je kleiner iibrigens der Absorptionskoeffizient des gelosten Stoffes ist, um so hoher steigt der Siededruck gemaB Gl. 6 vor. Abschn. an. Ahnlich wie in Fig. 222 die Siedeternperaturen fur einen be-stimmten Druck aufgetragen sind, konnten auch die Dampfdriicke fur eine bestimmte Temperatur dargestellt werden. Zu jedem Druck wiirde iibrigens in Fig. 222, die nur fur atmospharischen Druck gilt, eine besondere Kurve der Siedetemperaturen gehoren; so gehort auch zu jeder Temperatur (z. B. 50°, 100°, 150°) eine besondere Kurve der Siededriicke. Zur vollstandigen Darstellung der Verhalt-nisse beini Sieden aller moglichen Mischungen von zwei bestimmten Stoffen gehort somit jeweils eine ganze Schar von Kurven gleichen Druckes fur die Siedetemperaturen oder von Kurven gleicher Temperatur fur die Siededriicke. An ihre Stelle konnen auch Kurven-scharen gleichbleibender Zusammensetzung (gewohnliche Dampfdruck-kurven mit p und t als Ordinaten und Abszissen fur jede Mischung) treten, wie in Fig. 217.
Zusammensetzung   des   Dampfes   iiber   den   Mschungen.     Fur
Mischungen mit verhaltnismaBig kleinen Mengen des einen oder anderen Bestandteils gelten die Darlegungen in Abschn. 116 iiber die Zusammensetzung des Dampfes verdiinnter Losungen und die Darstellung der Fig. 221. In dieser Figur sind die Gewichtsanteile gd des einen fliichtigeren Bestandteils des Dampfes als Ordinaten zu den Gewichtsanteilen gfl des gleichen Stoffes in der Fliissigkeit als Abszissen aufgetragen^ und zwar bei gleicher Temperatur fur alle moglichen Mischungen. Dafiir gilt Gl. 8 Abschn. 116, die auch hier anwendbar bleibt, soweit es sich um Mischungen mit nicht mehr als etwa 0,1 Gewichtsteilen des einen oder anderen Bestandteils handelt. Die vorhandenen experimentellen Bestimmungen der Zusammensetzung der Dampfe von Mischungen setzen jedoch nicht gleiche Temperatur, sondern gleichen Gesamtdruck, meist den atmospharischen Druck, voraus. Wendet man auch auf diesen Fall die gleiche graphische Darstellung an, so erhalt man Zusammensetzungskurven wie Fig. 2231). Aus dieser Figur ist ersichtlich, daB bei den Stoffen
a) Nach D. Tyrer a.a. 0. — Einige Kurven  nacli  Hausbrand, Rekti-fizier- und Destillierapparate.uck wi<»<lor 7.u verdichten. Auch dieser Vorgang ist also nicht umkolirbar, wcil cr nut or voll-standiger Storung des inneren Gleichgewichts verlaufen ist.
